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Vid  utredningen  om  branden  i Svartviks 
sulfitfabriks  timmerupplag,  då  en  mil- 
jon kubikfot  massaved  förstördes , har 
eldorsaken  ännu  inte  kunnat  faststäl- 
las, men  en  teori  att  branden  möjligen 
orsakats  av  ett  ’ spökbomb snedslag' 
vill  polisen  inte  tro  på.  Det  finns 
inga  som  helst  belägg  för  denna  teori . 
Folk  som  hörts  har  inte  sett  något 
som  tyder  på  ' spökbomb  * . Däremot  har 
man  iakttagit  hur  elden  började  i när- 
heten av  maskinhuset  till  en  av  upp- 
fordringsbanorna  ute  på  timmerholmen. 
Landsfiskal  Gedda  erinrar  om  att  det 
en  lång  tid  före  branden  var  mycket 
hett,  och  en  gnista  som  i vanliga 
fall  inte  tänder  kan  i torka  få  ödes- 
digra följder.  Vi  har  sett  det  vid  de 
många  eldsvådorna  längs  banvallarna  i 
sommar.  Stat spolisen  har  hand  om  den 
fortsatta  utredningen,  och  som  vanligt 
vid  större  bränder  kommer  om  så  behövs 
kriminaltekniska  anstalten  att  få  göra 
en  del  prov.  Man  måste  undersöka  axlar 
och  lager  i maskinerna  på  platsen  där 
elden  antas  ha  börjat. 

Spökbombsteorin  kan  möjligen  ha  upp- 
stått i samband  med  en  uppgift  från 
Härjedalen  om  ett  hönshus  som  härom- 
dagen brann  ned  utan  att  ägaren  -kunde 
ge  någon  förklaring.  Man  hade  hört  en 
explosion  vid  eldsvådan,  och  det  på- 
stods vidare  att  de  elektriska  lednin- 
garna var  strömlösa,  varför  kortslut- 
ning var  utesluten.  Nu  visar  det  sig 
att  ström  legat  på  ledningarna.  Elden 
upptäcktes  först' av  folk  på  ett  gods- 
tåg som  passerade.  Den  knall  som  hörts 
under  branden  härrörde  av  några  tänd- 
hattar  och  nitrolitpatroner  som  för- 
varats i hönshuset. 


